RAD TO G E RÄT E 



„ftleistevsmgev“ 

RFT-Musiksehrank 10 E 151 Warennummer: 36 44 67 00 

Technische Daten für den Empfänger: 

Stromart: Wechselstrom 
Netzumschalter; 110, 127, 220, 240 Volt 
Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca, 90 VAmp. 

Magnettongerät ca, 80 VAmp, 

Sicherungen: „mittelträge" 125 raA und 1250 mA 
Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 Amp, 

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampen 25 Watt/220 Volt 
Wel 1 e nbe r ei che: 

UKW 87 — 100 MHz 

Kurz I 12 — 24 MHz 

Kurz II 6 — 12 MHz 

Mittel 515 — 1630 kHz 

Lang 145 — 300 kHz 

Röhrenbestückung: EC 92, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, 

ECC 81, EL 84, EL 84, EM 11, EYY 13 
Lautsprecher: 2 *Stück Breitbandlautsprecher 
Tonregelung: Hoch- und Tiefton getrennt stetig regelbar 
Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, 6 Kreise 
FM 10,7 MHz, 9 Kreise 
Gehäuse: Edelholz furniert 

Maße: Höhe: 900 mm, Breite: 1380 mm, Tiefe: 500 mm 
Gewicht: ca, 110 kg 


V E B STEKN-RABIO STASSFDRT 

Staßfurt, Löderburger Landstraße — Drahtanschrift: Stern-Radio Staßfurt 
Fernruf: 593, 757, 767 
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Bedienungsanweisung! 


(1) Lautstärkeregelung. 

(2) Anzeige für Tieftonregelung. 

(3) Tief tonregier. 

Durch Rechtsdrehung werden die 
tiefen Töne geschwächt, 

(4) Austaste. 

Durch Drücken der Taste wird der 
Empfänger aus ge schaltet 

(5) Taste für Magnettongerät und 
Tonabnehmer. 

(6) Taste für die Wellenbereiche, 

(7) Höhen- und Bandbreitenregelung. 
Durch Rechtsdrehung werden die 
hohen Töne hervorgehoben und 
gleichzeitig im letzten Drittel für 
die Wellenbereiche Lang, Mittel 
Kurz die Bandbreite vergrößert 



(8) Anzeige für Höhenregelung. 

(9) Stationswähler. 

(10) Abstimmanzeige. 

(11) Anschluß für den UKW-Außen- 
dipot 

(12) Anschluß für die Hochantenne. 

(13) Anschluß für die Erdleitung. 

(14) Anodenstromsicherung 125 mA 
„mittel trage". 

(15) Geräte Sicherung 1250 mA 
..mittelträge 1 ' 

(16) NetzspannungsWähler, 


11 12 13 17 



16 16 15 


(17) Anschluß für Außenlautsprecher. 
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Einzelteile für Musiksdirank 10 E151 


Teil.Nr. 


Gegenstand 


Bezeichnungs-Nr* 


I- Elektrische Teile 

1 Rö 1 HF-Verstärker röhre für UKW 

2 Rö 2 Selbstechwingenide Mischstufe 

und Oszillator für UKW 

3 Rö 3 a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM 

(nur Hexode) 

bj Misch- und Qszillatorstufe für AM 

4 Rö 4 a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM 

b) ZF-Verstärkerstufe für AM 

5 Rö 5 FM- und AM-Demodulation und 

1. NF-V e rs tärkers tufe 
f> Rö 6 2, NF-Verstärkerstufe und 

Phasenumkehr stufe 

7 Rö 7 Gegentaktendstufe 

8 Rö 8 Gegentaktendstufe 

9 Rö 9 Abstimmanzeige 

10 Rö 10 NetsgleichrichLer 

U Netzteil, vollst. mit den Pos. C 97, 98 r 

C 99, 108, 109 ND 2 

12 Netztraifo NT (Spule Bv. 571) mit den 

Pos. Sch 2 

13 Netzdrossel ND 2 (Spule Bv, 572) 

14 Chassis, vollst mit den Pos. C32, 33, 

C 34, 68, 69, 73. 102, 104, 107 W 11, 
W 12, 13, 14 r 15 r 28, 66, 67, 68 ( 61, 
W 62, 71, 76, 84, 70, C 76 u. Di. 3 

15 Ausgangsübertrager AT 71 

(Spule Bv, 575) 

IG Lötösenbrettr geschaltet mit den Pos 

W 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 
C 86, 87, 88, 100 

17 Anschlußbrett, geschaltet mit den Pos. 

C 105, 106 W63, 64, 65 
IG Aufbauplatte, vollst, mit den Pos. 

C 82, 89, 103 W 58, 89, 60 

19 ZF-Stutfe, vollst. mit den Pos. C 50, 56 

C 57, 58, 59, 62, 65, 71 
W 22, 23, 27, 32 

20 Bandfilter I, F 66 mit den Pos. Sp 18, 

Sp. 19, 20, 2.1, C 51, 52, 53, 54, 55 
Kern I 
Kern II 

21 Bandfilter II, F 67 mit den Pos. 

Sp, 22, 23, 24, 25 C 60, 61, 63, 64 
W 35 
Kern 1 
Kern II 


EC 92 
HC 92 

ECH81 


EF 85 

EABC 80 

ECC81 

EL 84 
EL 84 
EM 11 
EYY 13 

1162.003—01001 

1162.003—01002 

1162.003—01006 
1162.003—01008 


1162.003—01019 

1162.003—01013 


1162.003—01011 

1162.003—01012 

1162.003—01010 

1131.006—01015 

1131,006—01021 

1131,006—01022 

1131.006—01025 

1131,006—01021 

1131.006—01022 


Seite 3 





TetKNr. 

Gegenstand 

Bezeichnungs-Nr. 

22 

Schaltteilbrett I, vollst. mit den Pos. 

C 80 r 81, 101 W 40, 41, 74, 75 

1162.003—01017 

23 

Schallte ilbrett II, vollst. mit den Pos. 

C 66, 67, 74 W 25, 26, 34 

1131.006—01029 

24 

Schaltteilbreit III, vollst mit den Pos, 
W 20j 21, 24 

1131.006—01031 

25 

Schaltteilbrett IV, vollst. mit den Pos. 

C 70, 72 W 30, 39 

1131,006—01033 

26 

Drucktastonaggregat, vollst, mit den 
Pos. W 42, 72 

113 LÖ06—01060 

27 

HF-Platte, geschaltet mit den Pos. 

Sp. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C 22. 

C 23, 24, 25. 26, 27, 29, 31, 35, 36, 

C 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

W 10, 19 und Sch ) 

1131,006—01063 

28 

Vor kr eisspulenplatte, vollst. mit den 
Pos. Sp 10, 11 C 28 

1131.006—01093 

29 

Drehkondensator, vollst. mit den Pos. 

C 9, 14, 30, 47 

1131.006—01035 

30 

Anschlußplatte, vollst. mit den Pos, 

Sp l 

1131.006—01006 

31 

UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 5 r 

C 6, 16, 17, 19, W2 r 4, 5 

1131.006—01036 

32 

Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, 

Sp 4, C3 r 7, 8. 10, 11, 12, 13, 15 

W 3 

1131.006—01038 

33 

Trimmerplatte, vollst, mit den Pos. 

C 4, Spi2 

1131.006—01042 

34 

Spulenbrett, vollst. mit den Pos t Sp 5, 

Sp 6 f C 18 

1131.006—01048 

35 

Dezisperre mit den Pos. W 1 

1131,006—01102 

36 

Drosselbrett, vollst. mit den Pos. 

Dr. 1, 2 

1131.006—01074 

37 

Sperrkreisplatte, vollst. mit den Pos. 

Sp 7 C 20, 21 

1131.006—01100 

38 

Röhrensockel, geschaltet mit den Pos. 

C 75 W 36, 37, 38 

1131.006—010% 

33 

Zwischentrafo (Spule Bv. 576) 

1162,003—01025 

40 

Zwerglampe La 1 

L6,3V-0,3A DIN 49846 

, 41 

Zwerglampe La 2 

L6 r 3 V-0,3 A DIN 49846 

42 

Schmelzeinsatz Si 3 

0,125/250 DIN 41571 

43 

Schmelz eins atz Si 4 

1,250/250 DIN 41571 

44 

Lautsprechersystem L2153 PBK 

1160.008—02008 

45 

Lautsprechersystem L2453 PB 

1162.003—02022 

46 

Rohrenlampe 

25x05 220 V, 25 W E 14 

47 

Deckelschalter 

5 A 5623 
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Teil-Nr. 


Gegenstand 


Bezeichnt! ngs-Nr. 


4B 

49 

50 

51 


52 


53 


54 


55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 
82 

83 

84 


II. Mechanische Teile 

Anschluß platte, vollst f. Antenne, Erde 
Anschlußplatte, vollst. f, Tonabnehmer- 
anSchluß 

Anschluß platte, vollst. I. Lautsprecher 
Netz ums chaltung, vollst, 

Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, 

ZF-Teil lind Drucklaste 
Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil 

Röhrenfassung R 1 DrN 41509 Sockel 
für Mag. Auge 
Lampenfassung 
Drehknopf 

Drehknopf mit Feder für Drucktaste 

Stationsskala 

Mattglas scheibe 

F übru ngs s chi e n e 

Kern 1, vollst. für ZF-Teil 

Kern ll f vollst, für ZF-Teil 

Schalthebel» vollst. mit Tastknopf 

für Austaste 1142.001—02270 

Schalthebel, vollst. mit Tastknopf 

für Be reichst asten 1142.001—02270 

Schaltwalze für Drucktaste 
Schaltwalze, vollst. für Drucktaste 
Schaltwalze, vollst. für Drucktaste 
Schalterfeder mit Kontaktniet 
für Drucktaste 
Schalterfeder für Drucktaste 
Feder für Drucktaste 
Klinkenschiene für Drucktaste 
Zugfeder für Klinkenschiene (Drucktaste) 
Abreißfeder für Netzschalter (Drucktaste) 
Feder für Netzschalter (Drucktaste) 
Druckfeder für Schalthebel (Drucktaste) 
Netzschalter, vollst. für Drucktaste 
Schaltmesser, vollst. für Drucktaste 
Tastknopf ohne Schalthebel 
Schrankgehäuse 10 E 151 
Rückwand, vollst. 

Rückwand 
Bode nabdecku ng 
Triebscheibe, vollst, 

Lampenfassung 


1131.006—01006 
1131.006—01004 

1131.006—Ql 005 
1131,006—01008 
VEB Elektro-Dorfhain, 

VEß Elektro-Dorfhain 
VEB Elektro-Dorfhain 

5 AU 140 
1131,006—02013 
1131.006—02062 
1131.006—02144 
1131,006—02009 
1131.006—02133 
1131.006—01021 
1131.006—01022 
1132,003—01107 

1132,003—01106 

1132.003—02107 
1131.006—01070 
1131,006—01071 
1132.003—01109 

1132.003—02109 
1132.003—02110 
1132*003—02111 A 
1132.003—02140/1 
1142.001—02244 
1142.001—02259 
1132.003—02106 
1142.001—01207 
1142.001—01206 
1142.001—02270 
1162.003—02002 
1162.003—01023 
1162.001—02004 
1162.003—02010 
1131,006—01099 
5 A 5622/1 
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Teil-Nr. 


Gegenstand 


Bezeichnungs-Nr, 


Schicht widerstünde 


w 

1 

S chd clitwid e rs ta n d 

O r 25 

W 

100 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

2 

S ch i chtw ide rs t an d 

O f 5 

w 

160 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

3 

Schi ch twide r s ta n d 

1 

w 

3 

KOhm 

5 

DIN 

41403 

w 

4 

S chi ch t w id e r s t and 

0,25 

w 

300 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

w 

5 

S ch i cht wid erst and 

0,5 

w 

20 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

w 

10 

Schi ch twi d e rs ta n d 

. * 0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

w 

11 

S ch i ch twider stand 

0,25 

w 

160 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

12 

Sch ichtwi d c r s t a nd 

0,25 

w 

30 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

w 

13 

S ch ichtwid er stand 

0,5 

w 

200 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

14 

Schicht widerstand 

2 

w 

20 

KOhm 

2 

DIN 

41404 

w 

15 

Schi ch twider st an d 

1 

w 

20 

KOfhm 

■2 

DIN 

41403 

w 

19 

S ch i cht wi d ers ta nü 

0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

w 

20 

S ch ichtwid e rs tan d 

0,5 

w 

2 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

21 

S ch ic h twi d er stand 

0,5 

w 

50 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

22 

S chi ch twi d e r s t and 

0,1 

w 

2 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

w 

23 

S ch ich twid e rs ta nd 

0,5 

w 

160 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

24 

Sc hi ch tw id er s t and 

0,5 

w 

2 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

w 

25 

Schi ch twide r s t an d 

0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

w 

26 

Sch i ch twid erstand 

0,25 

w 

100 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

27 

S ch ichtwi d e rs ta n d 

0,25 

w 

250 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

w 

28 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

10 

M Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

30 

S ch i ch t w ide r s t and 

0,25 

w 

50 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

32 

S ch ichtwid e rsta n d 

0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 ' 

w 

34 

S ch i chtw ide rs ta nd 

0,25 

w 

50 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

35 

S ch ich twid e r sta nd 

0,25 

w 

400- 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

36 

S ch ichtwid e rs ta nd 

0,25 

w 

1 

M Ohm 

7 

DIN 

41401 

w 

37 

Schichtwiderstand 

0,5 

w 

2 

M Ohm 

7 

DIN 

41402 

w 

38 

Sch ichtwid erstand 

0,5 

w 

l 

M Ohm 

7 

DIN 

41402 

w 

39 

S chi ch twi d e rs t an d 

0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

w 

40 

S ch ich twid e r s ta nd 

0,5 

w 

50 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

w 

41 

Sch I ch twi d e rs tan d 

0,5 

w 

200 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

w 

42 

S ch ichtdre hwid e rs ta nd 

1131.006—02068 11 500 KOhm log. 

w 

61 

Sch ich t wid e rs tan d 

0,5 

w 

100 

Ohm 5 

DIN 

41402 

w 

62 

S chi ch L w id e r s tan d 

0,5 

w 

100 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

63 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

50 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

64 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

5 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

65 

S chi ch tw id erstand 

0 r 25 

w 

2 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

w 

67 

Schichtwid erstand 

0,25 

w 

20 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

w 

68 

S chi chtwi d c rs ta n d 

0,25 W 

1 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

70 

S chi ch t-d re h w id e rs ta nd 

1131,006—02108/11 1,3 
mit Anzapfung bei 300 

M Ohm log. 
KOhm 

w 

71 

Sch \ ch twid e rs ta n d 

0,25 

w 

200 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

w 

72 

Schichtd rehwid erstand 

1131,006 

i—02068/11 500 

K Ohm log. 
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Gegenstand Eezeichnungs-Nr, 


W 73 

S ch i ch twi de r s t and 

0,5 

W 

50 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

W 74 

S chi ch t wid e r s tan d 

0 r 25 

w 

200 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

W 75 

S ch ichtwid e r stand 

0 r 25 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 76 

S chichtwid e rs ta nd 

0,5 

w 

2 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

W 77 

Sch i ch t wid erstand 

0,5 

w 

15 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

W 78 

Sch ich twi d e rsta nd 

0,5 

w 

1 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

W 79 

S ch ich frw i der s t and 

0,25 

w 

1 

Kl Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 80 

Sch i ch t w ider stand 

0,5 

w 

50 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

W 8! 

Schichtwiderstand 

0,5 

w 

16 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

W 82 

S ch ichtwid e r sta nd 

0,25 

w 

1 

MOIhm 

5 

DIN 

41401 

W 83 

Sch ichtwi d e r sta n'd 

0,25 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 84 

Schi ch twid er s t and 

0,25 

w 

1 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 85 

S chi ch twiders t a nd 

0,5 

w 

100 

KOhm 

5 

DIN 

41402 


• 

Drahtwiderstände 






W 58 

Drahtwiderstand 

1162.003—02017 440 

Ohm 




2 W ± 10 % 




W 59 

Dr all tdr ehwid e r s t and 

0,5 W 100 

Ohm A 1 

DIN 

41469 

W 60 

Drahtdreihwid erstand 

0,5 W 100 

Ohm A 1 

DIN 

41469 

W 66 

D r a htwid e rs t and 

6 W 

1,25 

K Ohm 

2 

DIN 

41416 


Keramik-Kondensatoren 


C 5 Keramik-Kondensator 

C 6 Keramik-Kondensator 

C 10 Keramik-Kondensator 

Cll Keramik-Kondensator 
C 13 Keramik-Kondensator 

C 15 Keramik^Kondensator 

C 16 Ke ram lk-K ond e nsa to r 

C 17 Keramik-Kondensator 

C 18 Keramik-Kondensator 

C 19 Keramik-Kondensator 

C 21 Keramik-Kondensator 

C 23 Keramik-Kondensator 

C 25 Keramik-Kondensator 

C 28 Keramik-Kondensator 

C 35 Keramik-Kondensator 

C 41 Keramik-Kondensator 

C 51 Keramik-Kondensator 

C 52 Keramik-Kondensator 


500 pF 

± 

10 % 

250 V 

DIN 

41348 

10 pF 

±10% 

450 V 

DIN 

41349 

IO pF 

±10% 

250 V 

DIN 

41348 

10 pF 

± 

10 % 

250 V 

DIN 

41348 

6 pF 

± 

5 % 

450 V 

DIN 

41349 

125 pF 

± 

2 % 

250 V 

DIN 

41348 

30 pF 

± 

2 % 

450 V 

DIN 

41349 

0,01 ptF 

± 20 % 

250 V 13 ko 

1855 





E 7000 

30 pF 

± 

2 % 

450 V 

DIN 41349 

10 nF 

±■20 % 

200 V* 

VsKo 0245 





E 7000 

500 pF 

± 

5% 

250 V 

DIN 

41348 

40 pF 

± 

2 % 

250 V 

DIN 

41348 

15 pF 

± 

10 % 

450 V 

DIN 

41349 

70 pF 

± 

2 % 

250 V 

DIN 

41348 

50 pF 

± 10 % 

250 V 

DIN 

41348 

490 pF 

± 

i % 

200 V 

FCo 


160 pF 

± 

2 % 

250 V 

DIN 

41348 

30 pF 

± 

2 % 

450 V DIN 

41349 
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Teil-Nr. 

C 53 

C 54 

C 55 

C 60 

C 61 

C 63 

C 64 

C 65 

C 66 

C 74 

C 76 

C 101 

C 32 

C 33 

C 34 

C 36 

C 50 

C 56 

C 57 

C 58 

C 59 

C 67 

C 68 

C 69 

C 73 

C 75 

C 80 

C 81 

C 86 

C 87 

C 88 

C 97 

C 98 

C 99 

C 100 

C 102 

C 104 

C 105 

C 106 


Gegenstand 


Bezeichn ungs-Nn 


Keramik-Kondensator 30 pF 

K e r amik-Kon de ns at or 160 pF 

Keramik-Kondensator 160 pF 

Keramik-Kondensator 160 pF 

Keramik-Kondensator 25 pF 

Keramik-Kondensator 30 pF 

Ker am ik-K o nd e ns at o r 160 pF 

Keramik-Kondensator 160 pF 

Keramik-Kondensator 50 pF 

Keramik-Kondensator 160 pF 

Keramik-Kondensator 50 pF 

Keramik-Kondensator 200 pF 


±2% 450 Y DIN 41349 
±10% 1250 V DIN 41348 
±2% 250V DIN 41348 
± 2 % 250 V DIN 41348 
±2% 450V DIN 41349 
± 20 % 450 V DIN 41349 
± 2 % 250 V 'DIN 41348 
±10% 1250 V DIN 41348 
± 10 % 250 V DIN 41348 
± 10 % 250 V DIN 41348 
±10% 250 V DIN 41348 
±10% 250 V DIN 41343 


Pap ier-Kondensatoren 


Papier-Kondensator 

C r 025 

«F 

i 

20 

% 

125 

V 

— Typ 0216 .xr 

Papier-Kondensator 

0 P 1 

pF 

± 

20 

% 

Ii25 

V 

— Typ 0216 „tT 

Pa pi er-Ko nd e ns a tor 

0,025 

u,F 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 „d JX 

P api er-K onden s a to r 

10 

nF 

± 

20 

% 

125 

V 

— DIN 41166 

P a pi e r-Korud e nsa tor 

0 r 025 

P* 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 r ,d" 

P ap i e r-Ko n d e ns ator 

0p 025 

fiF 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 md" 

Papier-Kondensator 

0,025 

ftF 

± 

20 

% 

250 V 

— Typ 0216 „d" 

P apiernK on d en sa to r 

0,025 

pF 

± 

20 

% 

125 

V 

— Typ 0216 rr d 

P apier-Kon d e ns a t o r 

0,025 

/'F 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 „d" 

Papier-Kondensator 

0,1 

t£F 

± 

20 

% 

125 

V 

—■ DIN 41166 

Pa pi e r~Ko nd e ns ator 

0,025 

«F 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 „d" 

Pa pi e r-Kon d e ns at or 

0,025 

^F 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 rrd 

P api e r-Kond e nsa t o r 

0,025 

juF 

± 

20 

% 

250 

V 

DIN 41166 „d ,; 

P api c r-K ond e ns a to r 

0,025 

pF 

± 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216 „d‘ 

Papier-Ko ndens ator 

1000 

pF 

± 

10 

% 

500 

V 

— DIN 41166 

P ap i e r-Kond e nsato r 

0,025 

^F 

± 

20 

% 

500 

V 

— Typ 0216 „d" 

Papier-Kondensator 

0,025 

uF 

i 

20 

% 

250 

V 

— Typ 0216r,d - 

Papier-Kondensator 

0,025 

,wF 

± 

20 

% 

500 

V 

— Typ 0216 „d‘- 

Pap i e r-Ko n d e ns ator 

0,1 

(“F 

± 

20 

% 

500 

V 

— DIN 41166 

Papier-Kondensator 

5000 

pF 

± 

20 

% 

500 

V 

^ DIN 41166 

P a pi e r-Kon d e nsa tor 

5000 

pF 

± 

20 

% 

500 

V 

~ DIN 41166 

P api e r-Kon d e ns ator 

5000 pF 

±: 

20 ' 

% 250 \ 

? ~ DIN 41166,,'b" 

Papier-Kondensator 

0,1 *u¥ 

± 

20 

% 

500 

V 

— DIN 41166 

P a p ler-Ko nd en s a to r 

0 r 025 

u¥ 

± 

20 

% 

500 

V 

Typ 0216 ,rd J ' 

P a p i e t -K o nde ns ator 

5000 

pF 

± 

20 

X 

250 

V 

— DIN 41166 

Papier-Kondensator 

0,05 

uF 

± 

20 

% 

125 

V 

DIN 41166 

Papier-Kondensator 

0,01 

H F 

± 

20 

% 

250 

V 

DIN 41166 rrd" 
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TeiKNr. 


Gegenstand 


Bezeichnüngs-Nr. 


Styroflex-Kondensatoren 


c 

7 

Styroflex-Kondensator 

2000 pF 

± 10 % 

250 V 

Nr. 277 251 

c 

20 

Styroflex-Kondensator 

0.005 t uF 

± 20 % 

500 V 

Nr, 277 504 





kontaktsicher 


c 

29 

S t yr o flex -K 0 nd e n s a to r 

400 pF 

± 2,5 % 

125 V 

Nr. 226 702 

c 

31 

Styroflex-Kondensator 

160 pF 

± 10 % 

125 V 

Nr, 226 702 

c 

43 

Styroflex-Kondensator 

130 pF 

± 2,5 % 

125 V 

Nr, 226 702 

c 

44 

Styroflex-Kondensator 

210 pF 

± 2,5 % 

125 V 

Nr, 226 702 

c 

45 

Styroflex-Kondensator 

1 nF 

±20 % 

500 V 

Nr. 277 503 

c 

46 

S t yr 0 fl ex -K 0 nden s a to : 

400 pF 

± 2,5 % 

125 V 

Nr. 226 702 

c 

70 

Styroflex-Kondensator 

1000 pF 

± 10 % 

125 V 

Nr. 226 703 



liliput 

kontaktsicher 

c 

71 

S ty rofl e x-Ko nd e ns a 1 0 r 

1000 pF 

± 10 % 

125 V 

Nr. 226 703 



liliput 

s 


kontaktsicher 




Elektrolyt-Kondensatoren 



c 

72 

Kiek troly t-K 0 nde ns a to r 

5 juF 

70/ 80 V 



c 

82 

Kiek troly t-K 0 nde n s a to r 

1 fxF 

500/550 V 

Ko Bv 71032 

c 

89 

Elektrolyt-Kondensator 

100 <uF 

30/ 35 V 

Ko Bv 70716 

c 

103 

Elek troly ^Kondensator 

WOjtiF 

30/ 35 V 

Ko Bv 70716 

c 

107 

Elektrolyt-Kondensator 

32 uF 

500/550 V 

Ko Bv 

729014 

c 

108 

Elektrolyt-Kondensator 

16 wF 

500/550 V 

Ko Bv 

729012 

c 

109 

Elektrolyt-Kondensator 

32 uF 

500/550 V 

Ko Bv 

729014 


C 3 
C 62 


Perl-Kondensatoren 

Perl-Kondensator 2 pF ±20% 250 V FCop 

Perl-Kondensator 2 pF ±20% 250 V FCop 


C 

4 

Trimmer 

C 

8 

Trimmer 

C 

12 

Trimmer 

C 

22 

Trimmer 

C 

24 

Trimmer 

C 

26 

Trimmer 

C 

27 

Trimmer 

C 

37 

Trimmer 

C 

38 

Trimmer 

C 

40 

Trimmer 

C 

42 

Trimmer 


Tri tkk iiht 


1132,003—01125/11 

4—20 pF 

1132.000—01125/11 

4—20 pF 

1132,003—01125/11 

4—20 pF 

1132,003 — 01125/1 

4—40 pF 

1132 003 — 01125/1 

4—40 pF 

1132.003—01125/11 

4—20 pF 

1132.003—01125,7 

4—40 pF 

1132.003—01125/11 

4—20 pF 

1132.003—OU 25/1 

4—40 pF 

1132.003 — 01125/1 

4—40 pF 

1132.003—0 ! 125/1 

4—40 pF 
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EL 84 
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1 &r,ü 


IZOViSO* 


Werfe gemessen m-i! rluHieet IO0G £/? 
Ein ge klammerte Werte für UKW. offene 
Werfe für affe übrigen Efe reiche 


Reparatur 


Stromlaufplan 
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Netztransformator NT33 


rot 0 o-- 

IC* 3*1 Wdg. 

(V," 0,8 Cu Lr 

blau 110V cj o-----— 

° 

<N 773Wdg. S 
3 0,2 CuLr? £ 

^ o 

<M 775Wdg. ^ 
^ O.ZCuL? £ 

53 Wdg. 
o' o 7 Cu Lr 

aelb 127V o_*_ 

-2--0 

}| ^ “° Oi 

Z> 21 Wdg. Co 

UD“ 1,2 Cu Lr q* 

£ 288 Wdg. 

«*' 0,5 Cu Lr 

nriin 1/ n 

----o 

' ■ - -■ Q 

qruvi £cljr . ü ---- 

2 63 Wäg- 

. Ä o" P ( 6 Cu Lr 

erhw ?Anv n_J ____ _ 

£ £1 "dg. 2 
io- 1.3 Cu Lr q- 

-— ^ -- -——— v 

Ausgangsübertrager AT 71 

Bv 575 

rni n------ ... A r* 

S; 1500 wdg- 

« 0,17 Cu Lr 

50 Wdg. co 

1 y " ul - r 0 5 - 

i — ---- —o 

schw. o ——-—-■ 

rot o _ _ 

20 Wdg. £ 

1 o.ecufr g. 

| 1 

srhw q 4 


2500Wdg. ^ 
0,1 Cu Lr o 

ZwischenL 

Bv 

■ -—■ 0 

Übertrager AT 73 
576 

d 106 Wdg- 

- 0,5 Cu Lr 

q n o w — — --—— 

rtn| k rt- 

9 Ci 1 

i *4 Wdg, 

g_ 0,8 CuLr. | 

crku/ rt _ -_... I 

Netzdrosset ND2 
u, Bv 572 

5 000 Wdg. 
o 0,2 Cu Lr 

m 
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blau 

sebw 

blau 

gelb 

gelb 

grün 

grün 

gelb 

grün 

gelb 

grün 

gelb 

grün 
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Abgleichvorschrift I 


Zwisehenfreque nz 10,7 MHz 

1. Senderkabel mittels Spezialstecker auf Oszillatorröhre EC 92 autsch leben. 
Abgleich Instrumente (siehe Skizze) anschalten. Taste „UKW'" drücken. 

2. Kreis 2 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. 

Kreis 1 an! Maximum ab stimmen (Instrument I). 

3h Kreis 1 mit 1 KOhm bedampfen. 

Kreis 2 auf Maximum abstimmen (Instrument I). 

4. Kreis 3 auf Maximum abstimmen (Instrument I), dabei Kreis 4 (Anoden¬ 
kreis) mit 1 KOhm bedampfen. 

5. Kreis 4 auf Maximum absiimmen (Instrument I) r dabei Kreis 3 (Gitter¬ 
kreis) mit 1 KOhm bedampfen* 

6. Kreis 6 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. 

Kreis 5 auf Maximum absümmfen (Instrument I). 

7. Kreis 6 auf Nullpunkt einstellen (Instrument II). 


Zwischenfrequenz 468 kHz* 

1. Lautstärkeregler voll auf drehen, 

Höhenregler auf Mittelstellung bringen. (Bandbreite schmal,) 

Der Meßsender wird an das Gitter der ECH 81 angeschlossen, 
Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers mi¬ 
sch! leben, 

2. Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht ohne Bedämpfung des 
Parallclkreises, • 

Reihenfolge: Kreis 9. 10, 7, 8. 

3. Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Sperrkreis (11) 
auf Minimum abstimmen. 


U KW-V ors tu f c. 


1. Meßsender an Antennen eingang anschließen, 

Oszillator einstellen. 

Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz (Punkt T) vornehmem 


2. Zwischenkreis ab gleich. 

89 MHz (Punkt V) f 

99 MHz (Punkt II) auf MaXlmUm ' 

Mittels Drehkondensator aul die genannten Frequenzen abstimmen. 

3. Vorkreisabgleicb* 

Bei 93 MHz (Punkt III) Trimmer auf Maximum abgleichen 


4. Die Schwungspannung soll über den Bereirh 3 — 4,5 Volt betragen. 


AM-Afogleich. 



Eichung: 



Gleichlauf: 

Kurz I 

Oszillator b. 

22 MHz 

c 

Vorkreis 

b. 

22 MHz 


Oszillator b. 

12 MHz 

d 

Vorkreis 

b. 

12 MHz 

Kurz II 

Oszillator b. 

12 MHz 

9 

Vorkreis 

b. 

12 MHz 


Oszillator b. 

6 MHz 

h 

Vorkreis 

b. 

6 MHz 

Mittel 

Oszillator b. 

1314 kHz 

1 

V orkreis 

b 

1314 kHz 


Oszillator b. 

600 kHz 

n 

Vorkreis 

b. 

600 kHz 

Lang 

Oszillator b, 

280 kHz 

P 

Vor kr eis 

b. 

280 kHz 


Oszillator b. 

165 kHz 

r 

Vorkreis 

b. 

165 kHz 


b 

a 

1 


I 

o 

n 


Tr rr 


zur Abgleichvorschrift ZF 10,7 MHz 


♦ 



Verbindung b-d beim Abgleich 
Yen ft? 7 MHz öffnen. 



Rv & je nach Instrument 



Spezialstecker für UKW-Abgleich 



























Abgleichplan 












































Seillaufplan 






